COMUNICADO N° 037-2018 


POBLADORES RETIENEN A TRABAJADORES DE LA 
ESTACION MORONA POR DISCREPANCIAS CON PROCESO 

ELECTORAL 


• Petrolera estatal exhorta a la poblacion a deponer su medida de fuerza y liberar 
a trabajadores. 

PETROPERU se dirige a la opinion publica para informar lo siguiente: 

1. El 17 de noviembre, a las 20:45 horas, un grupo de 50 pobladores, liderados 
por Apus de las comunidades cercanas, llegaron a la Estacion Morona del 
Oleoducto Norperuano, exigiendo la paralizacion inmediata de sus actividades. 
De lo contrario, advirtieron que la poblacion que esta en exterior de la 
instalacion radicalizara sus medidas de fuerza. 

2. Estas personas reiteraron su disconformidad ante los resultados electorales del 
7 de octubre ultimo en el distrito del Morona, aduciendo que existen hechos 
irregulares por parte de la agrupacion politica ganadora. 

3. A la fecha, 20 trabajadores han sido retenidos, 16 de empresas contratistas y 
cuatro de PETROPERU, algunos de ellos han necesitado atencion medica 
debido a complicaciones con su salud. 

4. La Estacion Morona permanece sin energia electrica y los generadores solo 
pueden encenderse por breve tiempo para realizar las coordinaciones 
telefonicas exigidas por los manifestantes. 

5. Hasta el momenta se han incorporado 30 personas mas a la protesta, sumando 
80 pobladores, algunos de ellos armados, quienes estan a la espera que el 
Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie hoy, caso contrario adoptarian 
acciones mas radicales, amenazando con cortar el oleoducto aue esta 
operativo . 

6. PETROPERU ha informado esta situacion y ha transmitido las demandas de 
este grupo a las autoridades nacionales. Al mismo tiempo, se ha mantenido 
una linea de dialogo constante con los citados dirigentes, lamentablemente sin 
resultados. 

7. Cabe precisar que el fiscal de San Lorenzo, resguardado por cuatro miembros 
de la Policia Nacional, se encuentra en la Estacion Morona intermediando con 
los demandantes para que depongan su protesta y permitan la evacuacion de 
las personas en riesgo. 


* 


UOf 
t II 


1 






8. PETROPERU invoca a los pobladores a dejar de lado su actitud violenta, ya 
que estan poniendo en peligro la vida y salud de los trabajadores, asi como la 
infraestructura del Oleoducto Norperuano. 


Lima, 20 de noviembre de 2018 
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COMUNICADO N° 038-2018 

POBLADORES LIBERAN A TRABAJADORES 
RETENIDOS EN LA ESTACION MORONA 


• No obstante, amenazan con radicalizar sus medidas de fuerza en caso que el 
Jurado Nacional de Elecciones no sentencie a su favor en denuncia electoral. 

PETROPERU se dirige a la opinion publica para informar lo siguiente: 

1. Hoy a las 6:20 horas, un grupo de 80 pobladores, liderados por Apus de 
comunidades cercanas a la Estacion Morona del Oleoducto Norperuano (ONP), 
liberaron a 20 trabajadores de PETROPERU y sus empresas contratistas -a 
quienes manteni'an retenidos desde el pasado sabado 17 de noviembre- y se 
retiraron de esta instalacion ubicada en el distrito de Morona, Loreto. 

2. El hecho ocurrio luego de negociaciones con representantes del Ministerio 
Publico y de PETROPERU, con presencia de la Policia Nacional. Estas 
personas habi'an reiterado su disconformidad ante los resultados electorales 
del 7 de octubre ultimo en el distrito del Morona, aduciendo que existen hechos 
irregulares por parte de la agrupacion politica ganadora. Al momento de 
retirarse informaron que se reunirian con sus comunidades para determinar sus 
proximas acciones. 

3. No obstante, la situation de tension se mantiene debido a que los dirigentes 
han comunicado que, de no lograr sentencia favorable en su demanda ante el 
Jurado Nacional de Elecciones este 26 de noviembre, radicalizarian su medida 
de protesta. Segun testimonies recabados, a la amenaza de cortar el ONP se 
ha sumado la de incendiar la Estacion Morona. 

4. A la fecha, los 20 trabajadores -16 de empresas contratistas y cuatro de 
PETROPERU- que habian estado retenidos, se encuentran fisicamente en 
buen estado, aunque bajo los efectos del estres sicologico a causa de la 
tension padecida por el cerco y retention al interior de la estacion. 

5. La Empresa se encuentra en permanente contacto con la Presidencia del 
Consejo de Ministros para adoptar medidas preventivas y, especialmente, las 
necesarias para garantizar la seguridad del ONP, considerado un activo 
estrategico del pais que debe protegerse. 

6. PETROPERU reitera su invocation a los pobladores disconformes a dejar de 
lado su actitud violenta, ya que estan poniendo en peligro la vida y salud de los 
trabajadores, asi como la infraestructura del ONP. 


Lima, 21 de noviembre de 2018 
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